Stefan Baranowski 


INŻYNIER GORNICZY, 


n F 
przeżywszy lat 35, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, 
w dniu 26 Marca 1884 r. rozstał się z tym światem. 


Wyprowadzenie zwłok na cmentarz odbędzie się w Piątek dnia 28 Marca o godzinie 4 popołudniu 
z kościoła św. Łazarza, na które w żalu pogrążony ojciec i rodzina, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, 


Kolegów zmarłego i pobożną Publiczność. 


